Albrecht: 


Kommunikationstechnik aus Norddeutschland 


CB-Funkgerät 
AE 5280 40/ 12-Version 
Ergänzung zur Bedienungsanleitung 


Das Albrecht CB-Funkgerät AE 5280 40/12 ist eine spezielle 40 Kanal-Version 
unseres beliebten 80 Kanal-Funkgeräts AE 5280. 

Diese Information enthält Angaben über die Unterschiede zwischen der AE 5280, 
wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, und der speziellen AE 5280 40/12- 
Version. Bitte lesen Sie diese Hinweise und bewahren Sie dieses Infoblatt 
zusammen mit der Bedienungsanleitung auf. 


1. Kanalzahl: 

Die AE 5280 40/12 hat 40 Kanäle FM (Kanäle 1-40) und 12 Kanäle AM (Kanäle 4- 
15). Die Kanäle entsprechen dem internationalen Numerierungsplan, der in den 
meisten Ländern der Welt gilt. 


2. Zulassung: 
Nach der R&TTE Direktive der Europäischen Union gibt es ab 8.4. 2001 keine 


nationalen Zulassungsnummern mehr, sondern eine europaweit gleiche 
Kennzeichnung mit dem CE Zeichen und Zusätzen, wo erforderlich. Ihr Gerät ist 
bereits entsprechend gekennzeichnet. Das Ausrufezeichen im Zusatz bedeutet, 
dass dieses Gerät nicht überall in Europa frei benutzt werden darf. 

Es gelten folgende nationale Besonderheiten: 

In Deutschland ist dieses Gerät anmelde- und gebührenpflichtig. 

Anmelde- und gebührenfrei ist dieses Gerät nur in den Niederlanden (ab März 
2001) und in Finnland. 

In Frankreich, Belgien, Spanien, Portugal und der Schweiz besteht ebenfalls 
Anmeldepflicht. Falls Sie über eine "Circulation Card" verfügen (Auskünfte bei der 
Regulierungsbehörde oder den CB Vereinen), können Sie Ihr Gerät auch unterwegs 
in den dort genannten Ländern benutzen. 

In allen anderen Ländern ist der Betrieb dieses AM/FM Geräts nicht gestattet. 


3. Scanbetrieb: 
Im Scanbetrieb ist -abweichend von der Bedienungsanleitung- nur die 
Aufwärtsrichtung möglich. 


4. CH 9-Taste: 

Die AE 5280 hat als 40/12 Kanal-Version keine Memorykanäle. Anstelle der 
Memorykanäle bei der 80 Kanal-Version verfügt die AE 5280 40/12 über eine 
Direktwahltaste für Kanal 9. 


